
  
    جدول المحتويات


    
      	
        الغلاف
      

      	
        التفريغ
      

    

  

  فتاوى الطهارة

  إذا انقطع دم الحيض ساعات هل تكون المرأة طاهرة؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (12305)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائل لو انقطع دم الحيض ساعة او ساعتين فهل تصلي المرأة؟ لا الانقطاع الجزئي هذا لا لا يصورها طائف كانت تعرف انه ينقطع يوما كاملا فانها تغتسل وتصلي ذلك اليوم. نعم
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